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Biontech: Immunabwehr reduziert? 
Zwar wirkt der mRNA-Impfstoff von 
Biontech-Pfizer effektiv gegen Sars- 
CoV-2, doch die Immunantwort gegen 
andere Viren ist reduziert. Zu diesem 
Ergebnis kommen Forscher aus Deutsch- 
land und den Niederlanden. Wie es 
heißt, bewirke der Impfstoff auch 
eine Umprogrammierung der angebore- 
nen Immunantworten, somit könne die 
Immunität gegen andere Viren redu-— 
ziert werden. Der Epidemiologe Alex-— 
ander Kekule sagte im MDR-Podcasts: 
Durch die Impfung wird die Abwehr 
gegen andere Viren gebremst. " 
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